DART AEROSPACE LTD Work Order:| sid 
Pee ee 

Description: Plate | Part Number: | D4154-1_ | 
ee oe E 

Spection Dwg: D4154 Rev: F es Pagelofi | 


INSPECTION SHEET 


Drawing Actual 
Tolerance 
Dimension Dimension 
0.400 
0.450 
0.125 


0.38 
0.88 


+/-0.010 

= +/-0.030 
+/-0.010 
+/-0.030 


40.76 +/-0.030 


Method of 
— 


wooo | 
wooo | 
— ass | wooo OO 
oos | wooo | | 
[waste | 0008-0007 | 

M 


Measured by: Checked by: 


Engineering Approval: i 
(If necessary) Date: 


| Rev | Date | Change 
| A |10.09.23 | New Issue 


| B_ | 11.04.28 | Dimensions updated per Dwg Rev B 

12.05.24 | Dimensions updated per Dwg Rev C 
D 12.07.31 

| E | 12.09.26 | 

16.03.17 | Dwg Rev updated 
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